Sciences Po / fonds CEVIPOV 



^ Elections Législatives JUIN 1988 

7ème Circonscription - Saint-Malo 

MAJORITE PRESIDENTIELLE POUR LA 
FRANCE UNIE 

Jacky LE MENN 

Conseiller Régional - Directeur de l'Hôpital de St-Malo 

Suppléant 

Raphaël COEURU 

Agriculteur 




Sciences Po / fonds CEVIPOV 



Élections législatives de Juin 1988 
7 e Circonscription d'Ille-et-Vilaine 



Union 

du RASSEMBLEMENT et du CENTRE 

René COUANAU 

SUPPLÉANT : 

Michel ESNEU 




